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uzemnenym elektrickym 
siefovym zasuvkam. Ak neviete, 
ci je zasuvka uzemnena. 



obrafte sa na kvaliflkovaneho 
elektrotechnlka. 

• Dodrziavajte vsetky 
upozornenia a pokyny 
vyznacene na vyrobku. 

• Pred cistenim odpojte vyrobok 
zo siefovej zasuvky. 

• Neinstalujte ani nepouzfvajte 
vyrobok v bli'zkosti vody alebo 
ked' ste mokri. 

• Nainstalujte vyrobok bezpecne 
na stabllny povrch. 

• Nainstalujte vyrobok na 
chranenom mieste, kam nikto 
nemoze sllapnuf alebo 
zakopnuf o napajaci kabel a 
kde sa napajaci kabel neposkodf. 

• Ak vyrobok nepracuje 
normalne, pozrite si Informacie 
o rieseni problemov v 
pomocnfkovi pre tiaciaren HP 
PhotoSmart. 

• Vnutrl tiaclarne nie su ziadne 
sucasti, ktore by pouzfvatel' 
mohol opravovaf. Servis 
prenechajte kvalifikovanym 
odbornlkom v servise. 

• Pouzfvajte v dobre vetranych 
priestoroch. 
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1 Uvod 



Dakujeme vam, ze ste si zakupili tiaciaren HP Photosmart 370 series. S touto novou 
kompaktnou fotografickou tiaciarnou budete moct' tiacit' posobive fotografie s 
pocitacom aj bez pocitaca. 

balsie informacie 

Tato tiaciaren sa dodava s nasledujucou dokumentaciou: 

• Instalacna prirucka: Instalacna prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 370 
vysvetl'uje postup nastavenia tiaciarne a vytlacenia prvej fotografie. 

• Pouzivatel'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 
370 series popisuje zakladne funkcie tiaciarne, vysvetl'uje pouzivanie tiaciarne 
bez pripojenia k pocitacu a obsahuje informacie pre riesenie problemov s 
hardverom. Tato prirucka je k dispozicii v elektronickej podobe na disku CD 

s Pouzivatel'skou priruckou. Viae informacii najdete v casti Instalacia softveru. 

• Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 370 
series ]e prirucka, ktoru prave citate. Obsahuje zakladne informacie o tiaciarni 
vratane informacii o nastaveni, obsluhe, technickej podpore a zaruke. Podrobne 
informacie najdete v Pouzivatel'skej prirucke. 

• Pomocnik pre tiaciaren HP Pliotosmart: Elektronicky pomocnik pre tiaciaren 
HP Photosmart popisuje pouzivanie tiaciarne s pocitacom a obsahuje informacie 
o rieseni problemov so softverom. 

Po nainstalovani softveru tiaciarne HP Photosmart do pocitaca pouzite na zobrazenie 
elektronickeho pomocnika nasledujuci postup: 

• Na pocitaci so systemom Windows: V ponuke Start kliknite postupne na 
polozky Programy (v systeme Windows XP kliknite na polozku Vsetky 
programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series 
> Photosmart Help (Pomocnik pre tiaciaren Photosmart). 

• Na pocitaci IWacintosh: V aplikacii Finder (Vyhl'adat) vyberte moznost Help 
(Pomoc) > IVIac Help (Pomoc pre pocltac Macintosh) a vyberte Library 
(Kniznica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocnik tiaciarne 
HP Photosmart pre Macintosh). 

Obsah balenia 

V baleni tiaciarne su nasledujuce polozky: 

• tiaciaren HP Photosmart 370 series; 

• Instalacna prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 370 series; 

• Referencna prirucka pre tiaciaren HP Photosmart 370 series; 

• disk CD so softverom tiaciarne HP Photosmart 370 series (v niektorych krajinach 
alebo regionoch to moze byt' viae diskov); 

• disk CD s Pouzivatel'skou priruckou; 

• ukazkovy fotograficky papier a indexove karty; 

• trojfarebna tiacova kazeta HP; 

• siet'ovy zdroj (siet'ove zdroje mozu mat' rozny vzhl'ad alebo d'alsl napajaci kabel). 
Poznamka Obsah balenia sa moze v jednotlivych krajinach alebo regionoch llsit'. 
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HP Photosmart 370 series 



Prehl'ad tiaciarne 




Predna strana tiaciarne 

1 Oviadaci panel 

Sluzi na oviadanie zakladnych funkcif 
tiaciarne. 

2 Vystupny zasobnik (zavrety) 

Po otvoreni dvierok mozete tiacit', 
zasunut' do tiaciarne pamat'ovu kartu 
alebo pripojit' kompatibilny digitalny 
fotoaparat. 



Predna strana tiaciarne z vnutra 

1 Vstupny zasobnik 

Sem vkladajte papier. 

2 Nastavec vstupneho zasobnika 

Vytiahnutim podopriete papier. 

3 Priecna vodiaca lista 

Posunutim na sirku viozeneho papiera 
nastavlte spravnu polohu papiera. 

4 Port pre fotoaparat 

Sluzi na pripojenie digitalneho 
fotoaparatu s rozhranim PictBridge alebo 
volitel'neho adapteru pre bezdrotove 
pripojenie tiaciarne HP Bluetooth. 

5 Patice pre pamat'ove karty 
Tieto patice sluzia na zasunutie 
pamat'ovych kariet. Viae informacii 
najdete v casti Zasunutie pamat'ovych 
kariet. 

6 Dvierka priestoru pre tiacovu kazetu 

Po otvoreni zasunte alebo vyberte 
tiacovu kazetu. 

7 Vystupny zasobnik (otvoreny) 

Sem tiaciaren uklada vytlacene fotografie. 
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Kapitola 1 
pokracovanie 




Zadna strana tiaciarne 

1 Port USB 

Tento port sliizi na pripojenie tiaciarne k 
pocitacu alebo k digitalnemu fotoaparatu 
pre priamu tiac HP. 

2 Konektor pre napajaci kabel 

Sem pripojte napajaci kabel. 



Kontrolky 

1 Kontrolka pamat'ovej karty 

Tato kontrolka signalizuje stav pamafovej 
karty. Viae informacil najdete v casti 
Pouzitie pamat'ovych kariet. 

2 Kontrolka oviadacieho panelu 

- Svieti zelenym svetlom: TIaciaren je 
zapnuta. 

- Svieti zelenym svetlom a blika: 
TIaciaren je zaneprazdnena. 

- Svieti cervenym svetlom a blika: 
TIaciaren vyzaduje pozornost' 
pouzivatel'a. 



Oviadaci panel 

1 Ponuka 

Stiacenim tohto tiacidia zobrazite ponuku 
tiaciarne. 

2 TIacidIo na odstranenie fotografie 

Stiacenim tohto tiacidia je mozne 
odstranit' aktualne vybratu fotografiu 
z pamat'ovej karty. 

3 TIacidIo pre tIac ulohy 

Stiacenim tohto tiacidia je mozne vytlacif 
vybrate fotografie z pamat'ovej karty. 

4 TIacidIo na zrusenie akcie 
Stiacenim tohto tiacidia je mozne zrusit' 
vyber fotografil, opustit' ponuku alebo 
zastavit' prebiehajucu operaciu. 

5 Rozlozenie 
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HP PhotoSmart 370 series 



pokracovanie 



Pomocou sipok sa posuvajte medzi 
vol'bami rozlozenia. Stiacenim tiacidia 
OK vyberte rozlozenie. 
Lupa 

Pomocou sipok priblizite alebo vzdialite 
zobrazenie. 

Zapnutie alebo vypnutie 

Sluzi na zapnutie alebo vypnutie tiaciarne. 
Obrazovka tiaciarne 
Zobrazuje fotografie a ponuky. 
Tiacidia pre vyber fotografie 

Pomocou sipok je mozne prejst' na 
pozadovane fotografie na pamat'ovej 
karte alebo sa pohybovat' v ponukach. 
Stiacenim tiacidia OK vyberiete 
fotografiu, ponuku alebo moznost' ponuky. 





Obrazovka v stave necinnosti 

1 Ukazovatel' stavu baterie 

Zobrazuje uroven energie vnutornej 
baterie tiaciarne HP Photosmart (ak je 
nainstalovana). 

2 Ukazovatel' urovne atramentu 

Zobrazuje mnozstvo atramentu v tiacovej 
kazete. 



Obrazovka pre vyber fotografie 

1 Policko vyberu 

Toto policko zaciarknute, ak je aktualna 
fotografia vybrata. 

2 Kopie 

Zobrazuje pocet kopii pre tiac aktualnej 
fotografie. 

3 Poradove cislo 

Zobrazuje poradove cislo aktualnej 
fotografie a celkovy pocet fotografii na 
zasunutej pamat'ovej karte. 
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Kapitola 1 
pokracovanie 




Priestor pre vnutornu bateriu 

1 Dvierka priestoru pre bateriu 

Po otvoreni tychto dvierok na spodnej 
strane tiaciarne mozete nainstalovat' 
volitel'nu vnutornu bateriu HP Photosmart. 

2 Vnutorna bateria HP Photosmart (cislo 
modelu: Q5599A) 

Opine nabita bateria ma dostatok energie 
na vytlacenie priblizne 75 fotografil. Tiito 
bateriu si muslte zakupit' samostatne. 

3 Priestor pre vnutornu bateriu 

Sem zasunte volitel'nu vnutornu bateriu 
HP Photosmart. 

4 TIacidIo na otvorenie dvierok priestoru 
pre bateriu 

Posunutim tiacidia uvol'nite dvierka 
priestoru. 



Dostupne pnslusenstvo 

Pre tiaciaren HP Photosmart 370 series je k dispozicii rozne prislusenstvo, ktore 
umozfiuje tiacit' na tiaciarni kdekol'vek a kedykol'vek. Vzhl'ad skutocneho prislusenstva 
sa moze llsit' od zobrazenia na obrazku. 



Nazov prislusenstva 


Popis 




Vnutorna bateria HP Photosmart 




umozfiuje pouzivat' tiaciaren aj na 




cestach. (IVIodel: Q5599A) 


Vnutorna bateria HP Photosmart 
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HP Photosmart 370 series 



pokracovanie 



Nazov prislusenstva 



Popis 




Napajaci adapter do automobilu HP 
PhotoSmart umoznuje ziskat' nahradny 
zdroj energie pre tiaciaren pripojenim do 
zasuvky v automobile. Adapter sa da 
pouzit' tiez na nabijanie volitel'nej 
vnutornej baterie HP Photosmart 
viozenej v tiaciarni. (Model: Q3448A) 



Napajaci adapter do automobilu HP 
Pliotosmart 





Lahka pevna taska pre kompaktne 
tiaciarne HP Photosmart sluzi na 
bezpecne prenasanie a ochranu 
tiaciarne a prislusenstva na cestach. 
(Model: Q3424A) 


Taska na l^ompaktne tiaciarne HP 
Pliotosmart 




Adapter pre bezdrdtove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth^ 


Adapter pre bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth® sa pripaja do 
portu pre fotoaparat na prednej strane 
tiaciarne. Umoznuje pouzivat' 
technologiu bezdrotovej komunlkacie 
Bluetooth pre tiac. (Model: Q3395A) 



Ponuka tiaciarne 

Stiacenim tiacidia ponuky na oviadacom paneli tiaciarne otvorte ponuku tiaciarne. 
Poliyb V ponuke tiaciarne: 

• Pomocou tiacidiel pre vyber fotografieA a ▼ sa mozete presuvat' medzi 
moznost'ami v ponuke zobrazenymi na obrazovke tiaciarne. Polozky ponuky, 
ktore su nepristupne, sa zobrazuju sivou farbou. 

• Stiacenim tiacidia OK otvorite ponuku alebo vyberiete moznost'. 

• Stiacenim tiacidia na zrusenie akcie opustlte aktuainu ponuku. 

Poznamka Ponuka tiaciarne nie je pristupna pocas prezerania fotografil v rezime 
zobrazenia 9 fotografil na obrazovke tiaciarne. Pred stiacenim tiacidia 
ponuky muslte opustit' rezim zobrazenia 9 fotografil a vratit' sa do 
rezimu zobrazenia jednej fotografie stiacenim tiacidia lupy A. 
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Kapitola 1 



Struktura ponuky tiaciarne 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


balsie podponuky alebo 
moznosti 


Print Options (IVIoznosti 
tiace) 


Print all (Tlacif vsetko) 




Print range (Rozsah 
tIace) 


Select beginning of range: 
(Vyberte zaciatok 
rozsahu:) 


Select end of range: 
(Vyberte koniec rozsahu:) 


Print index page (Tlacif 
index) 




Edit (Upravif) 


Red eye (Efekt 
cervenych oci) 


Remove Red eye 
(Odstranif efekt 
cervenych oci) 


Rotate photo (Otocif 
fotografiu) 


Stiacenim tiacidia ► 
otocite fotografiu o 90° 
V smere hodinovych 
ruciciek. 

Stiacenim tiacidia 
otocite fotografiu o 90° 
proti smeru hodinovych 
ruciciek. 


Photo brightness (Jas 
fotografie) 


Photo brightness: (Jas 
fotografie:) 

(vyberte jas od -3 do +3; 
predvolena hodnota je 0 a 
predstavuje nezmeneny 
jas) 


Add frame (Pridaf ram) 


Select pattern: (Vyberte 
vzor:) 


Select color: (Vyberte 
farbu:) 


Add color effect (Pridaf 
farebny efekt) 


Choose color effect: 
(Vyberte farebny efekt:) 

• Black & white 
(Ciernobiela) 

• Sepia (Sepiovyodtien) 

• Antique 

• No effect (Bez efektu 
- predvolene) 


Tools (Nastroje) 


Instant Share 
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HP PhotoSmart 370 series 



Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 




View 9-up (Zobrazif 9 
fotografii na stranu) 




Slide show (Prezentacia) 




Print quality (Kvalita 
tiace) 


Print quality: (Kvalita tIace:) 

• Best (Najlepsia - 
predvolene) 

• Normal (Normalna) 


Print test page (Tlacif 
testovaciu stranu) 




Clean cartridge 
(Vycistif kazetu) 


Continue to second level 
cleaning? (Prejsf na 
cistenie druheho stupna?) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 


Continue to third level 
cleaning? (Prejsf na 
cistenie tretieho stupna?) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 


Align cartridge 
(Nastavif tiacovu kazetu) 




Bluetooth 

Moznosti ponuky 
Bluetooth su potrebne, ak 
je tiaciaren vybavena 
voliternym adapterom pre 
bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth. 


Device address (Adresa 
zariadenia) 


Device address: (Adresa 
zariadenia:) 


Device name (Nazov 
zariadenia) 


(Mozete zvolit' nazov 
tiaciarne, ktory sa zobrazi 
V ostatnych zariadeniach 
s technologlou 
bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth, ktore najdu 
tiaciaren.) 


View Passkey (Zobrazif 
kl'uc) 




Change Passkey 
(Zmenif kl'ijc) 


(K tiaciarni mozete 
priradit' ciselny pristupovy 
kl'uc Bluetooth. Tento kl'uc 
musia zadat' pouzivatelia 
zariadeni s technologiou 
bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth, ked' sa 
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Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






pokusaju vyhl'adat' 
tiaciaren, aby na nej mohli 
tiacit'. Kl'ucje nutne zadat' 
vtedy, ak je moznost' 
Security level (Uroven 
zabezpecenia) nastavena 
na hodnotu High 
(Vysoka). Predvoleny 
pristupovy kl'uc je 0000.) 


Accessibility 
(Pristupnosf) 


Accessibility: 
(Pristupnosf:) 

• Visible to all 
(Vidltel'ne pre 
vsetkych) 

• Not visible (Nieje 
viditel'ne) 

Ked'je moznost' 
Accessibility 

(Pristupnosf) 
nastavena na 
hodnotu Not visible 
(Nie je viditel'ne), 
mozu na tiaciarni 
tiacif iba zariadenia, 
ktore poznaju adresu 
zariadenia (tiaciarne). 

(Zmenou pristupnosti je 
mozne nastavlf tiaciaren 
s funkciou Bluetooth na 
viditel'nu alebo neviditel'nu 
pre ostatne zariadenia 
pouzlvajuce technologiu 
bezdrotovej komunikacie 
Bluetooth.) 


Security level (Uroven 
zabezpecenia) 


Security level: (Uroven 
zabezpecenia:) 

• Low (NIzka) 
(Tiaciaren 
nevyzaduje, aby 
pouzlvatelia inych 
zariadeni 
pouzlvajucich 
technologiu 
bezdrotovej 
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Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






komunikacie zadali 
pristupovy kl'uc 
tiaciarne.) 
• High (Vysoka) 


Help (Pomoc) 


Cartridges (Kazety) 


Print Cartridge Help: 
(Pomoc s tiacovou 
kazetou:) 

(Pomocou tiacidiel pre 
vyber fotografie A a ▼ 

sa mozete posuvat' medzi 
tiacovyml kazetami HP, 
ktore su k dispozicii pre 
tiaciarefi. Potom stiacte 
tiacidio OK. Zobrazi sa 
navod na zasunutie 
kazety.) 




Photo sizes (Vel Kosti 
fotografii) 


Photo Sizes Help: 
(Pomoc s vel'kost'ou 
fotografii:) 

(Pomocou tiacidiel pre 
vyber fotografie A a T 

sa mozete presuvat' 
medzi dostupnymi 
vel'kost'ami fotografii.) 




Paper loading (VIozenie 
papiera) 


Paper Loading Help: 
(Pomoc pre vkladanie 
papiera:) 

(Pomocou tiacidiel pre 
vyber fotografie ▲ a ^ 

sa mozete presuvat' 
medzi informaciami o 
vkladani papiera.) 




Paper jam (Zaseknutie 
papiera) 


Paper Jam Help: (Pomoc 
pre odstranenie 
zaseknuteho papiera:) 

(Vyberte tuto moznost', ak 
chcete zobrazit' navod na 
odstranenie zaseknuteho 
papiera.) 




Camera connect 
(Pripojenie fotoaparatu) 


Camera Connect Help: 
(Pomoc pre pripojenie 
fotoaparatu:) 
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Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






(Vyberte tuto moznost', ak 
chcete zobrazit' navod na 
pripojenie digitalneho 
fotoaparatu s rozhranim 
PictBridge k tiaciarni.) 


Preferences (Predvol'by) 


Smart focus 

(Inteligentne zaostrenie) 


Smart focus (Inteligentne 
zaostrenie): 

• On (Zapnute - 
predvolene) 

• Off (Vypnute) 




Digital flash (Digitalny 
blesk) 


Digital flash (Digitalny 
blesk) 

• On (Zapnute - 
predvolene) 

• Off (Vypnute) 




Date/time (Datum a cas) 


Date/time stamp: (Format 
datumu a casu:) 

• Date/time (Datum a 
cas) 

• Date only (Iba datum) 

• Off (Vypnute - 
predvolene) 




Colorspace (Priestor 
farieb) 


Choose colorspace: 
(Vybraf priestor farieb:) 

• Adobe RGB 

• sRGB 

• Auto-select 
(Automaticky vyber - 
predvolene) 




Borderless (TIac bez 
okrajov) 


Turn borderless printing: 
(TIac bez okrajov:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - 
predvolene) 




After printing (Po 
skonceni tiace) 


After printing, deselect all 
photos: (Zrusenie vyberu 



HP PhotoSmart 370 series 



Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






vsetkych fotografii po 
skonceni tiace:) 

• Always (Vzdy - 
predvolene) 

• Never (Nikdy) 

• Ask (Opytaf sa) 


Passport photo mode 
(Rezim pasovej 
fotografie) 


Turn passport photo 
mode: (Rezim pasovej 
fotografie:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - 
predvolene) 

Select Size: (Vybraf 
vel'kost':) 

V rezime pasovej 
fotografie tiaciaren vytlaci 
vsetky fotografie vo 
vybratej vel'kosti pasovej 
fotografie. Na kazdej 
strane je jedna fotografia. 
Ak urclte niekol'ko kopil 
tej istej fotografie, vsetky 
sa zobrazia na rovnakej 
strane (ak nie je k 
dispozlcii dost' miesta). 


Demo state (UkazKovy 
stav) 


Turn demo state: 
(Ukazkovy stav:) 

• On (Zapnute - 
predvolene) 

• Off (Vypnute) 


Auto-save (Automaticke 
ukladanie) 


Turn auto-save: 
(Automaticke ukladanie:) 

• On (Zapnute - 
predvolene) 

• Off (Vypnute) 

V predvolenom nastaveni 
tiaciaren prenesie vsetky 
fotografie z pamat'ovej 
karty do pocltaca vzdy po 
prvom zasunuti karty. 
Tiaciaren musi byt' 
pripojena k pocltacu, na 
ktorom je nainstalovany 
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Kapitola 1 

Struktura ponuky tiaciarne pokracovanie 



Ponuka najvyssej urovne 


Podponuky alebo 
moznosti 


Dalsie podponuky alebo 
moznosti 






softver tiaciarne HP 
PhotoSmart. 


Preview animation 
(Animovana ukazka) 


Turn preview animation: 
(Animovana ukazka:) 

• On (Zapnute - 
predvolene) 

• Off (Vypnute) 


Video enhancement 
(Vyiepsenie videa) 


Turn video enhancement: 
(Vyiepsenie videa:) 

• On (Zapnute) 

• Off (Vypnute - 
predvolene) 


Restore defaults 
(Obnovif predvolene) 


Restore original factory 
preferences: (Obnovif 
predvol'by z vyroby:) 

• Yes (Ano) 

• No (Nie) 


Language (Jazyk) 


Select language: (Vybraf 
jazyk:) 


Select country/region: 
(Vybraf krajinu alebo 
region:) 



Informacie o papieri 

Tlaciarefi tiaci fotografie na fotograficky papier, obycajny papier alebo indexove karty. 
TIaciaren podporuje nasledujuce typy a vel'kosti papiera: 



Typ 


Vel'kost' 


Pouzitie 


Fotograficky papier 


1 0 X 1 5 cm s uskom alebo 
bez uska sirky 1 ,25 cm (4 
X 6 palcov s uskom alebo 
bez uska sirky 0,5 paica) 


TIac fotografii 


Indexove karty 


1 0 X 1 5 cm (4 X 6 palcov) 


TIac konceptov, 
kalibracnych stran a 
testovacich stran 


Karty Hagaki 


100 X 140 mm (4 x 5,5 
paIca) 


TIac fotografii 


Karty A6 


105 X 148 mm (4,13 x 5,8 
paIca) 


TIac fotografii 
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pokracovanie 



Typ 


Vel'kost' 


Pouzitie 


Karty velkosti L 


90 X 127 mm s uskom 


TIac fotografii 




alebo bez uska sirky 12,5 






mm (3,5 x 5 palcov s 






uskom alebo bez uska 






sirky 0,5 paica) 





VIozenie papiera 



Typ papiera 



Postup viozenia 



Fotograficky papier 
10 X 15 cm (4 x6 
palcov) 

Indexove karty 
Karty vel'kosti L 
Karty Hagaki 



1 Otvorte CO najviac 
vstupny zasobnik. 

2 VIozte do zasobnika 
20 listov papiera 
tiacovou alebo 
lesklou stranou 

k sebe. Ak pouzivate 
papier s uskom, 
vIozte ho tak, aby 
koniec s uskom 
vosiel do tiaciarne 
ako posledny. 

3 Posunte priecnu 
vodiacu listu uplne 
k hrane papiera, ale 
davajte pozor, aby 
sa papier neohol. 

4 Otvorenim 
vystupneho 
zasobnika pripravite 
tiaciaren na tiac. 




Vstupny zasobnik 



Priecna vodiaca lista 
Vystupny zasobnik 



Informacie o tiacovych kazetach 

Na tiaciarni HP Photosmart 370 series je mozne tiacit' farebne a ciernobiele fotografie. 
Spolocnost' Hewlett-Packard dodava rozne typy tiacovych kaziet, z ktorych si mozete 
vybrat' tu najvhodnejsiu pre svoje potreby. Cislo kazety sa moze v jednotlivych 
krajinach alebo regionoch lisit'. Vyberte spravne cislo kazety pre svoju krajinu alebo 
region. 

Ak chcete dosiahnut optimalne vysledky tiace, odporucame pouzivat' iba tiacove 
kazety znacky HP. Pouzitie kazety, ktora nie je uvedena v tejto tabul'ke, moze mat za 
nasledok neplatnost zaruky na tiaciaren. 

Ak chcete ziskaf fotografie najvyssej kvality, dodrziavajte nasledujuce pokyny: 
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Kapitola 1 



Pouzitie spravnej tiacovej kazety 



TIacovy vystup... 


Zasuhte tuto tiacovu kazetu do vozika 
tiacovej kazety: 


Fotografie v pinych farbach 


Trojfarebna tiacova kazeta (7 ml) HP 
c. 95 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
135 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 343 
(zapadna Europa), c. 855 (Cina, India) 

Trojfarebna tiacova kazeta (14 ml) HP 
c. 97 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
134 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 344 
(zapadna Europa), c. 857 (Cina, India) 


Ciernobiele fotografie 


Fotograficka kazeta pre odtiene sivej HP 
c. 100 (celosvetovo) 


Fotografie so sepiovym odtienom alebo 
efel<tom antique 


Trojfarebna tiacova kazeta (7 ml) HP 
c. 95 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
135 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 343 
(zapadna Europa), c. 855 (Cina, India) 

Trojfarebna tiacova kazeta (14 ml) HP 
c. 97 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
134 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 344 
(zapadna Europa), c. 857 (Cina, India) 


Text a farebne l<resby 


Trojfarebna tiacova kazeta (7 ml) HP 
c. 95 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
135 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 343 
(zapadna Europa), c. 855 (Cina, India) 

Trojfarebna tiacova kazeta (14 ml) HP 
c. 97 (Severna Amerika, Latinska 
Amerika, tichomorska oblast' Azie), c. 
134 (vychodna Europa, Rusko, Stredny 
vychod, Afrika, Japonsko), c. 344 
(zapadna Europa), c. 857 (Cina, India) 



AUpozornenie Skontrolujte, ci pouzivate spravnu tiacovu kazetu. 
Upozorfiujeme, ze spolocnost' Hewlett-Packard neodporuca upravovat' alebo 
opatovne naplnat' kazety znacky HP. Na poskodenia sposobene upravami 
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alebo opatovnym naplnenim kaziet znacky HP sa nevzt'ahuje zaruka 
spolocnosti Hewlett-Packard. 

Ak chcete dosiahnut' najvyssiu kvalitu tiace, odporucame nainstalovat' akekoi'vek 
predavane tiacove kazety pred datumom vyznacenym na obale. 



VIozenie alebo vymena tiacovej kazety 




Odstrante ruzovu pasku. 




Tu sa nedotykat' 




Priprava tiaciarne a kazety 

1 Uistite sa, ze je tiaciaren zapnuta a 
ze ste z vnutra tiaciarne odstranili 
karton. 

2 Otvorte dvierka pre pristup 
k tiacovej kazete tiaciarne. 

3 Odstrante z kazety svetloruzovu 
pasku. 



Zasunte kazetu. 

1 Ak kazetu vymiefiate, zatlacte 
kazetu vo voziku tiacovej kazety a 
vytiahnite ju z vozika. 

2 Drzte nahradnu kazetu stitkom 
nahor. Zasunte kazetu mierne 
naklonenu do vozika medenymi 
kontaktmi napred. Zatlacte kazetu. 
Kazeta by mala zapadnut' na miesto. 

3 Zavrite dvierka pre pristup 
k tiacovej kazete. 

Na obrazovke tiaciarne v necinnosti sa 
zobrazuje ikona s pribliznou urovnou 
atramentu v nainstalovanej kazete 
(100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer 
prazdna). Ak pouzita kazeta nie je 
originalna kazeta znacky HP, bude sa 
zobrazovat' ikona prazdnej kazety. 
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VIozenie alebo vymena tiacovej kazety pokracovanie 




Pri instalacii alebo vymene tiacovej 
kazety sa na obrazovke tiaciarne 
zobrazi vyzva na vIozenie obycajneho 
papiera, aby tiaciaren mohia zarovnat' 
kazetu. Tato operacia je predpokladom 
pre ziskanie vytlackov vysokej kvality. 

Zarovnanie kazety 

1 VIozte papier do vstupneho 
zasobnika a stiacte tiacidio OK. 

2 Podl'a pokynov na obrazovke 
zarovnajte kazetu. 

Viae informacii najdete v casti 
Zarovnanie kazety. 



Ochrana nepouzivanej tiacovej kazety 



TIacovu kazetu vybratu z tiaciarne vzdy 
uschovajte v chranici tiacovej kazety. 
Chranic kazety zabranuje vyschnutiu 
atramentu. Nespravne uschovanie 
kazety moze sposobit' ziyhanie kazety. 

V niektorych krajinach alebo regionoch 
nie je chranic kazety sucast'ou tiaciarne. 

V takom pripade je sucast'ou 
fotografickej kazety pre odtiene sivej, 
ktoru je mozne zakupit' samostatne. 

V ostatnych krajinach a regionoch sa 
chranic dodava s tiaciarnou. 

-* Pri vkladani kazety do chranica 
kazety zasunte kazetu do chranica 
pod miernym uhlom a pevne ju 
zatlacte na miesto. 



HP PhotoSmart 370 series 



2 Pouzivanie tiaciarne 



TIac fotografii vysokej kvality je jednoducha. Tato cast' obsahuje strucne informacie o 
pouzivani tiaciarne ako aj podrobne pokyny pre pouzivanie pamat'ovych kariet, vyber 
fotografii a podobne. 

Strucny uvod 

TIac fotografii je vei'mi jednoducha. Postupujte nasledovne. 



1. krok: Priprava na tiac 




Instalacia tiacovej kazety 




VIozenie papiera 



Nainstalujte tiacovu kazetu. 
Viae informacii najdete v casti 
Informacie o tiacovych kazetach. 
a Rozbal'te tiacovu kazetu a 

odstrante z nej pasku. 

Nedotykajte sa medenych 

kontaktov alebo atramentovych 

trysiek. 
b Vytiahnutim nastavca 

vystupneho zasobnika otvorte 

prednu stranu tiaciarne. 
c Otvorte dvierka tiacovej kazety 

vpravo od patic pre pamat'ove 

karty. 

d Zasunte tiacovu kazetu 

medenymi kontaktmi smerom 
dovnutra a zatlacte kazetu na 
miesto. 

VIozte fotograficky papier. 

Viae informacii najdete v casti 

Informacie o papieri. 

a Otvorte vstupny zasobnik na 

zadnej strane tiaciarne. 
b VIozte do vstupneho zasobnika 

niekol'ko listov fotografickeho 

papiera. 

c Prisunte priecnu vodiacu listu 
k hrane papiera. 
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Kapitola 2 



2. krok: Vyber fotografii 




Zasunutie pamat'ovej karty 




Vyber fotografie 



1 Zasunte do tiaciarne pamat'ovu 
kartu, ktora obsahuje fotografie. 

Upozornenie Nespravne 
zasunutie pamat'ovej karty moze 
poskodit' kartu a tiaciaren. Viae 
informacil o pamat'ovycli kartach 
najdete v casti Zasunutie 
pamat'ovycli kariet. 

2 Pomocou tiacidiel a ► mozete 
prechadzat' medzi fotografiami na 
karte. 

3 Stiacenim tiacidia OK vyberte 
fotografiu, ktoru clicete vytlacit'. 

V I'avom dolnom roliu fotografie na 
obrazovke tiaciarne sa zaciarkne 
policko. 

Viae informaeii o vybere fotografii 
najdete v casti Vyber fotografii. 



3. krok: TIac 





-» Stiacenim tiacidia pre tiac ulohy 

vytlacte vybrate fotografie. 


TIac fotografii 





TIac bez pouzitia pocitaca 

Na tiaciarni HP PhotoSmart 370 series je mozne tiacit' kvalitne fotografie uplne bez 
pocitaca. 

Pouzitie pamat'ovych kariet 

Po ziskani fotografii pomocou digitalneho fotoaparatu mozete vybrat' pamat'ovu kartu 
z fotoaparatu a zasunut' ju do tiaciarne. Ked' je karta v tiaciarni, mozete zobrazit' a 
vytlacit' fotografie ulozene na karte. Tiaciaren podporuje nasledujuce typy 
pamat'ovych kariet: CompactFlash™, IVIemory Stick, IVIultilVlediaCard™, Secure 
Digital™, SmartlVledia™ a xD-Picture Card™. Karta IVIicrodrive nie je podporovana. 

A Upozornenie Pri pouziti akehokoi'vek ineho typu pamat'ovej karty sa moze 
poskodit' pamat'ova karta a tiaciaren. 

Informacie o d'alsich sposoboch prenasania fotografii z digitalneho fotoaparatu do 
tiaciarne najdete v casti Pripojenie tiaciarne. 
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Podporovane formaty suborov 

TIaciareti rozpozna a vytlaci priamo z pamat'ovej karty nasledujuce formaty suborov: 
JPEG, nekomprimovany TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime a 
MPEG-1 . Ak digitalny fotoaparat uklada fotografie a videozaznamy v inych formatoch, 
ulozte tieto subory do pocitaca a vytlacte ich pomocou softveroveho programu. Viae 
informacil najdete v pomocnikovi. 

Zasunutie pamat'ovych kariet 

Po zlskani fotografil pomocou digitalneho fotoaparatu vyberte pamat'ovu kartu 
z fotoaparatu a zasufite ju do tiaciarne. 

AUpozornenie Nevyt'ahujte pamat'ovu kartu, ked' blika kontrolka pamat'ovej 
karty. Vybratim karty, ktora sa pouzlva, mozete poskodit' tiaciaren alebo 
pamat'ovu kartu alebo mozete poskodit' informacie na karte. 




SmartMedia, xD-Picture Card 



Memory Stick 



CompactFlash 

MultiMediaCard, Secure Digital 



1 Vyberte akekoi'vek pamat'ove karty zasunute v niektorej z patic pre pamat'ove 
karty. V jednom okamihu moze byt' zasunuta iba jedna karta. 

2 Najdite spravnu paticu pre pamat'ovu kartu, ktoru chcete pouzit'. 

3 Zasufite pamat'ovu kartu do patice medenymi kontaktmi nadol alebo kovovymi 
zdierkami smerom do tiaciarne. 

4 Opatrne zatlacte pamat'ovu kartu do tiaciarne, kym sa nezastavi. 

TIaciareti preclta pamat'ovu kartu, ponukne vyber rozlozenia tiace na strane a 
potom zobrazi prvu fotografiu na karte. Ak ste na vybratie fotografil pouzili 
digitalny fotoaparat, tiaciaren zobrazi otazku, ci chcete vytlacit' fotografie vybrate 
V digitalnom fotoaparate. 

Vyber fotografil 

Pomocou oviadacieho panela tiaciarne je mozne vybraf na tiac jednu alebo niekol'ko 
fotografil. 
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Kapitola 2 

Vyber fotografie 

1 Zasunte pamat'ovu kartu. 

2 Stiacte tiacidio rozlozenia. Kazdym stiacenim vyberiete d'alsie dostupne 
rozlozenie. 

3 Pomocou tiacidiel a ► prejdite na fotografiu, ktoru chcete vytlacit'. 

Tip Ak chcete prechadzat' medzi fotografiami rychlejsie, stiacte a podrzte 
tiacidio alebo ^. 

4 Stiacenim tiacidia OK vyberte fotografiu zobrazenu na obrazovke tiaciarne. 

V I'avom dolnom rohu obrazovky tiaciarne sa zaciarkne policko oznacujuce, ze 
fotografia je vybrata na tiac. Opakovanym stiacenim tiacidia OK je mozne vytlacit' 
viae ako jednu kopiu fotografie. Vedl'a zaciarknutia sa zobrazuje pocet kopii, ktore 
budu vytlacene. Stiacenim tiacidia na zrusenie akcie znizite pocet kopii o jednu. 

5 Ak chcete vybrat' d'alsie fotografie, opakujte kroky 3 a 4. 

Zrusenie vyberu fotografie 

1 Pomocou tiacidiel a ► prejdite na fotografiu, ktoru chcete odstranif z vyberu. 

2 Stiacte tiacidio na zrusenie akcie. 

Odstranene fotografie sa neodstrania z pamat'ovej karty. 

TIac vybratych fotografii 

Fotografie je mozne tiacit' z pamat'ovej karty alebo priamo z digitalneho fotoaparatu 
s rozhranim PictBridge alebo fotoaparatu pre priamu tIac HP. 

Tiac neoznacenych fotografii 

1 Zasufite pamat'ovu kartu a vyberte jednu alebo viae fotografii. 

2 Stiacte tiacidio pre tiac ulohy. 

TIaciarefi moze fotografie otocit', aby zodpovedali zvolenemu rozlozeniu. 

TIac vsetkych fotografii 

1 Zasufite pamat'ovu kartu. 

2 Uistite sa, ze vo vstupnom zasobniku je viozeny pozadovany typ papiera. 

3 Stiacte tiacidio ponuky. 

4 Vyberte moznost' Print Options (Moznosti tiace) a stiacte tiacidio OK. 

5 Vyberte moznost' Print All (Tlacif vsetko) a stiacte tiacidio OK. 

Tiac radu fotografii 

1 Zasunte pamat'ovu kartu. 

2 Uistite sa, ze vo vstupnom zasobniku je viozeny pozadovany typ papiera. 

3 Stiacte tiacidio ponuky. 

4 Vyberte moznost' Print Options (Moznosti tIace) a stiacte tiacidio OK. 

5 Vyberte moznost' Print Range (Rozsah tIace) a stiacte tiacidio OK. 

6 Stiacajte tiacidio pre vyber fotografie alebo ►, az kym sa nezobrazi prva 
fotografia, ktoru chcete vytlacit'. Potom stiacte tiacidio OK. 

7 Stiacajte tiacidio pre vyber fotografie 4 alebo ►, az kym sa nezobrazi posledna 
fotografia, ktoru chcete vytlacit'. Potom stiacte tiacidio OK. 

8 Stiacte tiacidio pre tiac ulohy. 
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TIac fotografii vybratych vo fotoaparate 

1 Zasunte do tiaciarne pamat'ovu kartu obsahujucu fotografie vybrate vo 
fotoaparate (subor DPOF). 

2 Ked' tiaciaren zobrazi otazku, ci chcete vytlacit' fotografie vybrate vo fotoaparate, 
vyberte moznost' Yes (Ano) a stiacte tiacidio OK. 

TIac z fotoaparatu s rozhranim PictBridge 

1 Zapnite fotoaparat s rozhranim PictBridge a vyberte fotografie, ktore clicete tiacit'. 

2 Ulstite sa, ze je fotoaparat v rezime PictBridge. Potom pripojte fotoaparat k portu 
na prednej strane tiaciarne pomocou kabia USB dodaneho s fotoaparatom. 

Akonahle tiaciaren rozpozna fotoaparat s rozhranim PictBridge, vytlaci vybrate 
fotografie. 

TIac z fotoaparatu pre priamu tiac HP 

1 Zapnite fotoaparat pre priamu tIac HP a vyberte fotografie, ktore chcete tiacit'. 

2 Pripojte fotoaparat k portu pre fotoaparat na prednej strane tiaciarne pomocou 
kabIa USB dodaneho s fotoaparatom. 

3 Postupujte podl'a pokynov na obrazovke fotoaparatu. 

Vyiepsenie fotografii 

Tiaciaren disponuje roznymi nastrojmi a efektmi, pomocou ktorych mozete vyiepsit' 
fotografie alebo ich pouzit' tvorivym sposobom. Nastavenia nezmenia povodnu 
fotografiu. Budu mat' vplyv iba na tIac. 

Pridanie farebneho efektu 

1 Prejdite na fotografiu, ktoru chcete zmenit', a vyberte ju stiacenim tiacidia OK. 

2 Stiacte tiacidio ponuky. 

3 Vyberte moznost' Edit (Upravif) a stiacte tiacidio OK. 

4 Vyberte moznost' Add Color Effect (Pridaf farebny efekt) a stiacte tiacidio OK. 

5 Pomocou sipok pre vyber fotografie zvyraznite farebny efekt, ktory chcete 
pouzit', a potom stiacte tiacidio OK. 

Fotografia sa zobrazi na obrazovke pocltaca s pouzitym vybratym farebnym 
efektom. Efekt nezmeni povodnu fotografiu. Bude mat' vplyv iba na tIac. 

Pridanie ozdobneho ramu 

1 Prejdite na fotografiu, ktoru chcete zmenit', a vyberte ju stiacenim tiacidia OK. 

2 Stiacte tiacidio ponuky. 

3 Vyberte moznost' Edit (Upravif) a stiacte tiacidio OK. 

4 Vyberte moznost' Add Frame (Pridaf ram) a stiacte tiacidio OK. 

5 Pomocou sipok pre vyber fotografie zvyraznite vzor ramu, ktory chcete pouzif, a 
potom stiacte tiacidio OK. 

6 Pomocou sipok pre vyber fotografie zvyraznite farbu ramu, ktoru chcete pouzif, 
a potom stiacte tiacidio OK. 

Fotografia sa zobrazi na obrazovke tiaciarne s vybratym ramom. Efekt nezmeni 
povodnu fotografiu. Bude maf vplyv iba na tIac. 

Odstranenie efektu cervenych oci 

1 Stiacte tiacidio ponuky. 
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2 Vyberte moznost' Edit (Upravif) a stiacte tiacidio OK. 

3 Vyberte moznost' Red-eye (Efekt cervenych oci) a stiacte tiacidio OK. 

Toto nastavenie odstrani efel<t cervenycin oci zo vsetkych vytlackov. 

Zmena predvolieb tiaciarne 

Pomocou ponuky tiaciarne na oviadacom paneli tiaciarne mozete zmenit' predvolene 
nastavenia tiaciarne na vlastne predvol'by. Predvol'by tiaciarne su vseobecne platne 
nastavenia. Pouziju sa na vsetky tiacene fotografie. Uplny zoznam dostupnych 
predvolieb a ich predvolenych nastaveni najdete v casti Ponuka tiaciarne. 

Pri zmene predvolieb tiaciarne pouzite nasledujuci vseobecny postup. 

1 Ak je V tiaciarni pamat'ova karta, vyberte ju. 

2 Stiacenim tiacidia ponuky na oviadacom paneli tiaciarne otvorte ponuku tiaciarne. 

3 Vyberte moznost' Preferences (Predvol'by) a stiacte tiacidio OK. 

4 Vyberte predvol'bu, ktoru chcete zmenit', a stiacte tiacidio OK. 

5 Vyberte pozadovane nastavenie a stiacte tiacidio OK. 

Pripojenie tiaciarne 

TIaciaren je mozne pripojit' k inym zariadeniam. 



Pripojenie k inym zariadeniam 

TIaciaren je mozne pripojit' k pocltacu alebo inym zariadeniam niekol'kymi sposobmi. 
Kazdy typ pripojenia umoznuje vykonavat' ine ulohy. 



Typ pripojenia a potrebne 
prislusenstvo 


Dostupne funkcie 


USB 

• Kabel pre rozhranie USB (Universal 
Serial Bus) 1.1 alebo 2.0 s 
maximalnou dizkou 3 m (10 stop). 
Pokyny pre pripojenie tiaciarne 
pomocou kabia USB najdete v 
Instalacnej prirucke. 

• Pocltac s pristupom na Internet (pre 
pouzitie sluzby HP Instant Share). 


• TIac z pocitaca na tiaciaren. Viae 
informacii najdete v pomocnikovi. 

• Ulozenie fotografil z pamat'ovej 
karty zasunutej v tiaciarni do 
pocitaca. V pocltaci je mozne 
fotografie vyiepsit' alebo usporiadaf 
pomocou softveru HP Image Zone. 

• Zdiel'anie fotografil prostrednlctvom 
sluzby HP Instant Share. 

• Priama tiac z digitalneho 
fotoaparatu pre priamu tIac HP 
PhotoSmart na tiaciaren. Viae 
informacii najdete v casti TIac bez 
pouzitia pocitaca a v dokumentacii 
fotoaparatu. 


PictBridge 

Digitalny fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a kabel USB. 

Pripojte fotoaparat k portu pre fotoaparat 
na prednej strane tiaciarne. 


Priama tIac z digitalneho fotoaparatu 
s rozhranim PictBridge na tiaciarefi. 
Viae informacii najdete v casti TIac bez 
pouzitia pocitaca a v dokumentacii 
fotoaparatu. 
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Typ pripojenia a potrebne 
prislusenstvo 


Dostupne funkcie 


Bluetooth 

Volitel'ny adapter pre bezdrotove 
pripojenie tiaciarne HP Bluetooth. 

Ak je toto prislusenstvo sucast'ou 
tiaciarne alebo ste ho zakupili 
samostatne, prestudujte si 
dokumentaciu k tomuto prislusenstvu a 
pokyny v pomocnikovi. 


TIac z I'ubovol'neho zariadenia 

s technologiou bezdrotovej komunikacie 

Bluetooth na tiaciaren. 

Ak pripojite volitel'ny adapter pre 
bezdrotove pripojenie tiaciarne HP 
Bluetooth k tiaciarni pomocou portu pre 
fotoaparat, nastavte podl'a potreby 
moznosti v ponuke Bluetooth. Viae 
informacil najdete v casti Ponuka 
tiaciarne. 

Adapter nie je kompatibilny s operacnym 
systemom Macintosh OS. 



Pripojenie prostrednictvom sluzby HP Instant Share 

Sluzba HP Instant Share sluzi na zdiel'anie fotografil s priatei'mi a znamymi 
prostrednictvom elektronickej posty, webovych albumov alebo webovych sluzieb pre 
zhotovenie fotografil. Tiaciaren musi byt' pripojena pomocou kabia USB k pocltacu, 
ktory ma pristup na Internet a je v nom nainstalovany potrebny softver HP. Ak sa 
pokusite pouzit' sluzbu HP Instant Share, ked' nemate nainstalovany alebo 
nakonfigurovany potrebny softver, zobrazi sa sprava s poziadavkami na vykonanie 
pozadovanych operacil. 

Pouzitie sluzby HP Instant Share 

1 Zasutite pamat'ovu kartu a vyberte fotografie. 

2 Stiacte tiacidio ponuky, vyberte moznost' Tools (Nastroje) a potom stiacte 
tiacidio OK. 

3 Vyberte moznosf HP Instant Share a stiacte tiacidio OK. 

4 Podl'a pokynov na obrazovke pocltaca odoslite vybrate fotografie inym 
pouzlvatel'om. 

Informacie o pouziti sluzby HP Instant Share najdete v pomocnikovi softveru HP 
Image Zone. 
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Instalacia softveru 



TIaciaren sa dodava s volitel'nym softverom, ktory je mozne nainstalovat' do pocitaca. 

Po nastaveni hardveru tiaciarne podl'a pokynov v Instalacnej prirucke nainstalujte 
softver podl'a pokynov v tejto casti. 



Pouzivatelia pocitacov so systemom 
Windows 



Ddlezite upozornenieiNepripajajte 

kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

Softver HP Image Zone a vsetky funkcie 
tiaciarne sa nalnstaluju automaticky, ak 
zvolite moznost' typicku Instalaciu 
softveru HP (moznost' Typical 
installation). 

1 VIozte disk CD so softverom pre 
tiaclaren HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. 

2 Kliknite na tiacidio Dalej a 
pokracujte podl'a pokynov na 
obrazovke. Ak sa pokyny 
nezobrazia, vyhl'adajte subor 
setup.exe na disku CD-ROM a 
dvakrat nanho kliknite. Pockajte 
niekol'ko minut, kym sa subory 
ulozia do pocitaca. 

Poznamka Ak sa zobrazi okno 
Zistil sa novy 
hardver, kliknite na 
tiacidio Zrusit', odpojte 
kabel USB a zopakujte 
instalaciu. 



Pouzivatelia pocitacov Macintosh 



Ddlezite upozornenieiNepripajajte 

kabel USB, kym sa nezobrazi prislusna 
vyzva. 

1 VIozte disk CD so softverom pre 
tiaciaren HP Photosmart do 
mechaniky CD-ROM pocitaca. 

2 Dvakrat kliknite na ikonu HP 
Photosmart CD. 

3 Dvakrat kliknite na ikonu HP 
Photosmart Install. Podl'a pokynov 
na obrazovke nainstalujte softver 
tiaciarne. 

4 Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabia USB k portu 
USB na zadnej strane tiaciarne a 
druhy koniec pripojte k portu USB 
pocitaca. 

5 Vyberte tiaciaren v dialogovom 
okne tiace. Pokial' sa tiaciarefi v 
zozname nezobrazi, kliknite na 
tiacidio Edit Printer List (Upravif 
zoznam tiaciarni) a pridajte tiaciaren. 



3 Ked' sa zobrazi vyzva, pripojte 
jeden koniec kabIa USB k portu 
USB na zadnej strane tiaciarne a 
druhy koniec pripojte k portu USB 
pocitaca. 

4 Postupujte podl'a pokynov na 
obrazovke, kym sa nedokonci 
instalacia, a restartuje pocitac. Ked' 
sa zobrazi stranka s blahozelanim, 
kliknite na polozku Print a demo 
page (Vytlacif ukazkovu stranu). 
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4 Podpora a zaruka 



Tato cast' obsahuje informacie o technickej podpore a zaruke na tiaciaren. 

Sluzby pre zakaznikov 

V pripade problemu postupujte nasledovne: 

1 Prestudujte si dokumentaciu k tiaciarni. 

Instalacna prirucka: Instalacna prirucka pre tiaciaren HP PhotoSmart 370 vysvetl'uje 
postup nastavenia tiaciarne a vytlacenia prvej fotografie. 

- Pouzivatel'ska prirucka: Pouzivatel'ska prirucka pre tiaciaren HP PhotoSmart 370 
series popisuje zakladne funkcie tiaciarne, vysvetl'uje pouzivanie tiaciarne bez 
pripojenia k pocitacu a obsahuje informacie pre riesenie problemov s hardverom. Tato 
prirucka je k dispozfcii v elektronickej podobe na disku CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

- Referencna prirucka: Referencna prirucka pre tiaciaren HP PhotoSmart 370 series je 
prirucka, ktoru prave cftate. Obsahuje zakladne informacie o tiaciarni vratane 
informacii o nastavenf, obsluhe, technickej podpore a zaruke. Podrobne pokyny 
najdete v Pouzivatel'skej prirucke, ktora je k dispozfcii v elektronickej podobe na disku 
CD s Pouzivatel'skou priruckou. 

- Pomocnik pre tiaciaren HP Pliotosmart: Elektronicky pomocnik pre tiaciaren HP 
PhotoSmart popisuje pouzivanie tiaciarne s pocitacom a obsahuje informacie o rieseni 
problemov so softverom. Viae informacii najdete v casti Instalacia softveru. 

2 Ak nemozete vyriesif svoj problem pomocou informacii v dokumentacii, navstivte webovu 
stranku www.hp.com/support, kde mozete: 

- ziskat' pristup k webovym strankam podpory, 

- odoslaf spolocnosti Hewlett-Packard e-mail so ziadost'ou o odpovede na svoje otazky, 

- spojit' sa s odbornikom spolocnosti Hewlett-Packard pomocou chatu online, 

- skontrolovat' dostupne aktualizacie softveru. 

IVIoznosti podpory a jej dostupnosf zavisia od konkretneho vyrobku, krajiny alebo regionu a 
jazyka. 

3 Iba V Europe: Kontaktujte miestneho predajcu. Ak ma tiaciaren hardverovu poruchu, 
budete poziadanf, aby ste tiaciaren priniesli k predajcovi, od ktoreho ste ju kupili. Sluzba je 
pocas lehoty obmedzenej zaruky bezplatna. Po uplynuti zarucnej lehoty vam budu za 
sluzbu uctovane poplatky. 

4 Ak nemozete vyriesif problem pomocou elektronickeho pomocnika alebo informacii na 
strankach spolocnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefonne cislo strediska sluzieb pre 
zakaznikov vo vasej krajine alebo regione. Zoznam telefonnych cfsiel v jednotlivych 
krajinach a regionoch je uvedeny v nasledujucej casti. 

Telefonicke kontaktovanie strediska sluzieb pre zakaznikov 

Ked' je tiaciaren v zaruke, mate narok na bezplatnu telefonicku podporu. Viae informacii najdete 

V casti Vyhlasenie o obmedzenej zaruke alebo na strankach www.hp.com/support, kde mozete 
skontrolovat' dobu platnosti bezplatnej podpory. 

Po uplynuti obdobia pre bezplatnu telefonicku podporu mozete ziskaf pomoc od spolocnosti 

Hewlett-Packard za poplatok. Informacie o moznostiach podpory ziskate od predajcu vyrobkov 

znacky HP alebo zavolajte na telefonne cislo podpory vo vasej krajine alebo regione. 

Ak chcete ziskaf telefonicku podporu od spolocnosti Hewlett-Packard, zavolajte na prislusne 

telefonne cislo podpory pre vasu lokalitu. Za volanie su uctovane standardne poplatky telefonnej 

spolocnosti. 

Zapadna Europa: Zakaznici v Rakusku, Belgicku, Dansku, Spanielsku, Francuzsku, Nemecku, 
irsku, Taliansku, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Finsku, Svedsku, Svajciarsku a Vel'kej Britanii 
by mail navstivit' stranku www.hp.com/support, kde su uvedene telefonne cisia podpory v tychto 
krajinach. 
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www.hp.com/ support 



61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 1 1 -4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


1 3 1 0 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fore do 
grande Sao Paulo) 


(11)3747-7799 
0800-157751 


Canada 


(800) 474-6836 


Caribbean 


1-800-711-2884 


Central America 


1-800-711-2884 


Chile 


800-360-999 


4^11 


(8621) 38814518 


Columbia 


01-800-011-4726 


Costa Rica 


0- 800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1-800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 


2 532 5222 




Greece (international) 
Greece {in-country} 
Greece {Cyprus} 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 




852-2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 


B* 


0570-00051 1 




+81-3-3335-9800 





1588-3003 


Malaysia 


1800-80-5405 


Mexico (Ciudod de Mexico) 
Mexico (fuero de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


001-800-7112884 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


63 (2) 867-3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republico Dominicono 


1-800-7112884 


Romania 


(21) 315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (St. Ffelereburg) 


095 7973520 
81 2 3467997 


800 897 1444 


JT . oil 


Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 


«H 


(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Tijrkiye 


(212) 4447171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


a^jJI oljL.)!! 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fox to: 

+65-6275-6707 



Telefonovanie 

Pri volani strediska sluzieb pre zakaznikov bud'te blizko pocitaca a tiaciarne. Pripravte si 
nasledujuce informacie: 

• Cislo modelu tiaciarne (vyznacene na prednej strane tiaciarne). 

• Vyrobne cislo tiaciarne (vyznacene na spodnej strane tiaciarne). 

• Operacny system pocitaca. 

• Verziu oviadaca tiaciarne: 

Na pocitaci so systemom Windows: Ak potrebujete zistit' verziu oviadaca tiaciarne, 
pravym tiacidlom mysi kliknite na ikonu HP na paneli uloh systemu Windows a vyberte 
polozku About (Informacie). 
- Na pocitaci IVIacintosti: Ak chcete zistit' verziu oviadaca tiaciarne, pouzite dialogove 
okno tiace. 



28 



HP PhotoSmart 370 series 



• Spravy zobrazene na obrazovke tiaciarne alebo monitore pocitaca. 

• Odpovede na nasledujuce otazky: 

Nastala situacia, kvoli ktorej volate, uz niekedy predtym? Mozete situaciu znova vyvolat'? 
- Nainstalovali ste novy hardver alebo softver do pocitaca niekedy v case, ked' situacia 
nastala? 

Vyhlasenie o obmedzenej zaruke 

Vyiilasenie o obmedzenej zaruke je viozene samostatne v baleni. 
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5 Specifikacie 



Tato cast' obsahuje minimalne systemove poziadavky pre instalaciu softveru tiaciarne HP 
PhotoSmart a uvadza vybrate specifikacie tiaciarne. 

Uplny zoznam specifikacii tiaciarne a systemovych poziadaviek najdete v pomocnfkovi. 
Informacie o zobrazeni pomocnika najdete v casti Dalsie informacie. 

Systemove poziadavky 



Sucast' 


Minimalne poziadavky pre 
pocitac so systemom 
Windows 


Minimalne poziadavky pre 
pocitac Macintosh 


Operacny system 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
alebo XP Professional 


Mac® OS X 10.1 az 10.3 


Procesor 


Intel® Pentium® II (alebo 
ekvivalentny) alebo lepsi 


G3 alebo lepsi 


Operacna pamat' 


64 MB (odporuca sa 128 MB) 


Mac OS 10.1 az 10.3: 128 MB 


Vol'ne miesto na disku 


500 MB 


500 MB 


Obrazovka 


800x600, hibkafarieb 16 
bitov alebo viae 


800x600, hibkafarieb 16 
bitov alebo viae 


Mechanrka CD-ROM 


4x 


4x 


Pripojenie 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home alebo XP Professional 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre fotoaparat 

Bluetooth: pomocou 
volitel'neho adaptera pre 
bezdrotove pripojenie 
tiaciarne HP Bluetooth 


USB: Mac OS X 10.1 az 10.3 

PictBridge: pomocou 
predneho portu pre fotoaparat 


Prehl'adavac 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 alebo novsi 
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Kategoria 


Specifikacie 


Pripojenie 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.1 az 10.3 


Formaty suborov obrazkov 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bitovy, RGB, nekomprimovany, prekladany 
TIFF 24-bitovy, YCbCr, nekomprimovany, prekladany 
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Kategorra 


Specifikacie 




TIFF 24-bitovy, RGB, pakovane bity, prekladany 

TIFF 8-bitovy, stupnica sivej, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 8-bitova farebna paleta, nekomprimovany, 
pakovane bity 

TIFF 1-bitovy, nekomprimovany, pakovane bity, 1D 
Huffman 


Okraje 


TIac bez okrajov: Hore 0,0 mm (0,0 paica) ; dole 12,5 
mm (0,50 paIca); vl'avo a vpravo 0,0 mm (0,0 paIca) 

TIac s okrajmi: Hore 4 mm (0,16 paIca) ; dole 12,5 mm 
(0,50 paIca); vl'avo a vpravo 4 mm (0,16 paica) 


Vel'kosti medii 


Fotograficky papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 

Fotograficky papier 1 0 x 1 5 cm s uskom sirky 1 ,25 cm (4 
X 6 palcov s uskom sirky 0,5 paIca) 

Indexove karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) 

Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 paIca) 

Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 paica) 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) 

Karty vel'kosti L 90 x 127 mm s uskom sirky 12,5 mm 
(3,5 X 5 palcov s uskom sirky 0,5 paIca) 


Typ medii 


Papier (fotograficky) 

Karty (indexove, Hagaki, A6, L) 


Pamat'ove karty 


CompactFlash typ 1 a II 
MultilVlediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 


Formaty suborov podporovane 
pamat'ovou kartou 


TIac: Vsetky podporovane formaty suborov obrazkov a 
videa 

Ukladanie: Vsetky formaty suborov 


Teplota prostredia pocas 
prevadzky 


0-45 °C (32-113 °F) 

[odporuca sa 1 5 - 35 °C (59 - 95 °F)] 


Zasobnik papiera 


Jeden zasobnik fotograficketio papiera 10 x 15 cm (4 x 6 
palcov) 


Kapacita zasobnika papiera 


20 listov, maximalna tirubka jedneho listu 292 pm (11,5 
mil) 


Spotreba energie 


USA 

TIac: 12,2 W 

Pri necinnosti: 6,76 W 
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Kategorta 


Specifikacie 




Vo vypnutom stave: 5,16 W 
Inde na svete 

TIac: 12,0 W 

Pri necinnosti: 6,06 W 

Vo vypnutom stave: 4,53 W 


TIacova kazeta 


Trojfarebna tiacova kazeta (7 ml) HP c. 95 (Severna 
Amerika, Latinska Amerika, tichomorska oblast' Azie), 
c. 135 (vychodna Europa, Rusko, Stredny vychod, Afrika, 
Japonsko), c. 343 (zapadna Europa), c. 855 (Cina, India) 

Trojfarebna tiacova kazeta (14 ml) HP c. 97 (Severna 
Amerika, Latinska Amerika, tichomorska oblast' Azie), 
c. 134 (vychodna Europa, Rusko, Stredny vychod, Afrika, 
Japonsko), c. 344 (zapadna Europa), c. 857 (Cina, India) 

Fotograflcka kazeta pre odtlene sivej HP c. 100 

(celosvetovo) 


Podpora standardu USB 2.0 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
alebo XP Professional 

Mac OS X 10.1 az10.3 

Spolocnost' Hewlett-Packard odporuca pouzivaf kabel 
USB kratsi ako 3 m (10 stop). 


Formaty suborov videa 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 



Informacie tykajuce sa zivotneho prostredia 

Spolocnost' Hewlett-Packard Company sa zavazuje poskytovat' kvalitne vyrobky, ktore setria 
zivotne prostredie. 

Ochrana zivotneho prostredia 

Konstrukcia tejto tiaciarne ma niekol'ko vlastnosti, ktore minimalizuju dopad na zivotne 
prostredie. Viae informacii zfskate na webovej stranke venovanej ochrane zivotneho prostredia 
spolocnost'ou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobok neprodukuje ziadne vyznamne mnozstvo ozonu (O3). 
Spotreba energie 

Spotreba energie sa vyrazne znizuje v rezime ENERGY STAR®, ktory setrf prfrodne zdroje a 
peniaze, bez vplyvu na vysoky vykon tohto vyrobku. Tento vyrobok vyhovuje standardu 
ENERGY STAR, dobrovol'nemu programu, ktory bol zaiozeny za ucelom podpory vyvoja 
energeticky uspornych kancelarskych vyrobkov. 

ENERGY STAR je registrovana znamka spolocnosti U.S. EPA v USA. 
Ako partner programu ENERGY STAR spolocnost' Hewlett-Packard 
Company stanovila, ze tento vyrobok spina zasady programu ENERGY 
STAR pre energeticku ucinnost'. Viae informacii najdete na strankach 
www.energystar.gov. 
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Pouzivanie papiera 

Tento vyrobok je vhodny pre pouzitie recyklovaneho papiera podl'a normy DIN 19309. 

Plasty 

Plastove casti s hmotnosf vacsou ako 24 gramov (0,88 unci) su oznacene podl'a 
medzinarodnych noriem, ktore zlepsuju moznost' identifikacie plastov pre ucely recyklacie po 
skonceni zivotnosti tiaciarne. 

Udajove listy o bezpecnosti materialov 

Udajove listy o bezpecnosti materialov je mozne zlskat' z webovych stranok spolocnosti Hewlett- 
Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zakaznici bez pristupu k Internetu by mall 
kontaktovat stredisko sluzieb pre zakaznfkov. 

Program recyklacie 

Spolocnost' Hewlett-Packard ponuka stale vacsie mnozstvo programov vratenia a recyklacie 
vyrobkov v mnohych krajinach a spolupracuje s najvacsfmi strediskami pre recyklaciu elektroniky 
na svete. Spolocnost Hewlett-Packard setrl zdroje opatovnym predajom svojich 
najobl'ubenejsich vyrobkov. 

Tento vyrobok znacky HP obsahuje olovo v spajke, ktore moze vyzadovat' zvlastne spracovanie 
po skonceni zivotnosti tiaciarne. 



Referencna prirucka pre tiaciareh HP PhotoSmart 370 series 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Pacl<ard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0405 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 370 series (Q3419A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 375 (Q3419A) 


Power adapters: 


HP Part # Q341 9-60040 (domestic) 
HP Part # Q341 9-60041 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



